HISTORY OF THE LEONARD BOWL, 2010-2019 
DATE WINNER SCORE LOSER SCORE 


9/17/2010 Rochester 
9/16/2011 Sacred Heart-Griffin 
8/31/2012 Sacred Heart-Griffin 
9/6/2013 Sacred Heart-Griffin 
10/24/2014 Sacred Heart-Griffin 
10/23/2015 Sacred Heart-Griffin 
10/7/2016 Sacred Heart-Griffin 
10/6/2017 Rochester 
9/21/2018 Sacred Heart-Griffin 
9/27/2019 Rochester 

Source: Jim Ruppert 


13 Sacred Heart-Griffin 10 

42 Rochester 14 

29 Rochester 26 

1 Rochester 0 Forfeit 

56 Rochester 13 

53 Rochester 34 

33 Rochester 28 

35 Sacred Heart-Griffin 28 

45 Rochester 6 

56 Sacred Heart-Griffin 21 



